d) Riportare I’indice su 1000 m e rlpetere I’operazlone di cui alia 
lettera b). 

e) Si controlll che la sensibility e la scala nei punt! 1000 m, 1200 m 
e 1714 m siano comprese nei iimiti prescritti (V. dati elettrici di fun- 
zionamento). 

Occorre tener presente che la regolazione delle O.M. sposta I’alll- 
neamento delle O.L. che deve pertanto essere ripetuto qualora venga 
ritoccato quello delle O.M. 

ONDE CORTE B: 

a) Collegare il generatore alia presa d’antenna dell’apparecchio 
attraverso I'antenna fittizia. 

b) Portare I’indice scala O.C.B. su 30 m, disporre il generatore su 
10 MHz e regolare i compensator! C22 e C3 dell'oscillatore e del pre* 
selettore flno ad ottenere la massima uscita. 

c) Portare I’indice scala su 50 m, disporre il generatore su 6 MHz. 
e regolare il nucleo della bobina L3 fino ad ottenere la massima uscita, 
(Quest’operazione va fatta sintonizzando contemporaneamente I'appa- 
recchio). 

d) Riportare I’indice scala su 30 m e rlpetere I’operazione di cui 
alia lettera b). 

e) Si controlli Che la sensibility e la scala nei punti 30 m, 37,5 m 
e 50 m siano comprese nei Iimiti prescritti (V. dati elettrici di funzio- 
namento). 

ONDE CORTE A: 

a) Collegare il generatore alia presa d'antenna dell’apparecchio 
attraverso I’antenna fittizia. 

b) Portare I’indice scala O.C.A. su 20 m, disporre il generatore 
su 15 MHz e regolare II compensatore C2 del preselettore fino ad otte¬ 
nere la massima uscita. 

c) Portare I’indice scala O.C.A. su 30 m, disporre II generatore 
su 10 MHz e regolare il nucleo della bobina L2 fino ad ottenere la mas¬ 
sima uscita (Quest'operazione va fatta sintonizzando contemporanea¬ 
mente I’apparecchio). 

d) Riportare I’indice scala su 20 m e ripetere I’operazione come in b) 

e) Controliare sensibility e scala a 20 m, 25 m e 30 m. 

N.B. - Non toccare i nuclei con dischetto rosso di chiusura. 





